Dnia 15 listopada 1976 roku zmarł w Krakowie, 
przeżywszy lat 46 


Dr inz. RYSZARD 


DZIERWA 


DYREKTOR NACZELNY HUTY ALUMINIUM 
W SKAWINIE 


NAJDROŻSZY, NAJUKOCHAŃSZY 
MĄŻ, OJCIEC I SYN 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 
ŻONA, SYN, MATKA, OJCIEC I RODZINA. 


MSZA ŚW. u trumny odbędzie się w sobotę dnia 
20 listopada 1976 roku o godzinie 11-tej w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wypro- 


wadzenie zwłok do grobu rodzinnego. 


MARIETTE UAEZDSEĘBIORSTWO 
USLUG KOMYMALNYCH 
e Babero 
Punkt Ustugewy Mr 1, Raboti SE tad. 578-21 D. Z. 8846/76 - 30 


